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1 



45cni な 上 



仕樣 


型まの呼び 

KSH-706KC G 

種額 

ポットま，強が通気龄.自然巧流が 

外肢寸法 

高さ 5 9 5mm 幅 7 0 0 mm 奧巧 3 3 6mm 

点义方ま 

電気点义 

使用攒お 

巧油 JIS 1 号な油 

エネルギ - 消賓解（区か名） 

6 9. 0% (C) 

暖房出力 

最大 

7. OOkW (6, 02 0kca l/h) 

最小 

1. 56kW (1. 34 0kca l/h) 

燃料消費量 

最大 

0. 98 6 L/h 

最小 

0. 2 2 0 L/h 

巧気這度（最大お巧時） 

5 0 0で 

質量 

22kg 

電流ヒューズ（各 1 個） 

筒型 20mm 5A 、 筒型 20mm 1OA 

電お電圧-周渡数 

100V 50/60HZ 

を格消費電力 
(5 0/60HZ) 

点义時 

320/325W 

嫁燒時 

15/15W 

待辕時消費電力 

0. 5W 

撞突巧ぴ逐 

D106 (3 寸 5 分） 

標華ドラフト (1 ( 最大燃な時） 

— 0. 6mmH 巧 

ま全装置 

点火安全装 s が震自動消义装置 

停電まを 8 置 燃蝴科装置 

ィ寸属部品 

置台 (2) 

ワイヤーパンド (1) 

4x25 タツピンねじ （ 1) 

ゴム裂送油管 （ 1. 2m) (1) 

上面ガード (1) 

這熱板 (1) 

璧固を金貞 (2) 

置台固定金具 (1) 

取扱説明畫 


品名 

KSH -706 KC G 

おま 


承認 

検図 

設計 

尺 度 

み r 1 

図面番号 

WY 3-0395 

獲 

感 


1:10 


馨 

単位 mm 

サンポット株式会社 
























































































































































































